WOJCIECH CHŁOPICKI 


były e. k. Sędzia Sadu krajowego, 


przeżywszy lat 75, po długiej i dolegliwej chorobie zasnał 
w Bogu dnia 25 Września 1876 roku. 


Pogrążona w smutku żona i córki zapraszają Krewnych, Znajomych i Przyjaciół 
na wyprowadzenie zwłok z domu pod L. 264 przy ulicy Sławkowskiej w Poniedzialek 
o godzinie 4ej po południu, i na 


ŻAŁOBNE NABOŻEŃSTWA 


w kościele OO. Reformatów we Wtorek dnia 26 Września b. r. o godz. 10ej rano 
odbyć się mające. 


W drukami „CZASU* w Krakowie. 


